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Mit §v als Warmegehalt von 1 kg Ladung wird daher
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Bei gleichem Verdichtungsverhaltnis « und gleichem Warmegehalt in 1 kg Gemenge hat das erste Glied den gleichen Wert wie ohne Unterdruck. Die Verdichtungslinie kommt zwar um so tiefer zu liegen, je groBer der Unterdruck ist. Aber dies beeinfluBt an sich den Wirkungsgrad nicht, denn die in Betracht kommenden Temperaturen sind nur vom raumlichen Verdichtungsverhaltnis, nicht von der absoluten Hohe der Verdichtungsdriicke abhangig.
Trotzdem tritt eine Verschlechterung des Wirkungsgrades ein, die durch das zweite Glied ausgedriickt ist. Dieses entspricht der als Arbeits-aufwand anzusehenden Unterdruckflache (fgab] Fig. 60.
Durch diese Widerstandsarbeit wird yth verschlechtert um
also um so mehr,
je groBer der Unterdruck, je groBer das Verdichtungsverhaltnis, je kleiner der Warmegehalt der Ladung ist. Mit £ = 6,84,  T0 = 273 4- 90 ==363,  §v = 500 Cal/kg, 12— 31 wird
J ^ = 0,045-^—1 \Po
Fiir y4 = l,13 (Auspuffspannung),  1,03 kg/qcm Luftdruck wird
fur     0,1             0,2            0,3             0,4           0,5            0,6 at Unterdruck
^ = 0,0097         0,0163        0,0247        0,0357       0,051         0,073 oder
rd.      1                1,6            2,5             3,6            5,1             7,3 v. H.
Ist also fur voile Belastung ^A=0,45, so ist fur die den betreffenden Unterdriicken entsprechende Teilbelastung bei Quantitatsregulierung nur
17^ = 0,44       0,434       0,425       0,414       0,399       0,377.
Von etwa 0,3 at Unterdruck an wird der Verlust recht merkbar. Fiir 0,5 at Unterdruck und Qv = 380 erreicht er z. B. den erheblichen Botrag von
~—— = 6,7 v. H.   Bezogen auf den Absolutwert 0,45 bei Vollast sind dies ooU
6.7-100 _
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Bei geringer Belastung ist es daher besser, mit groBerem LuftuberschuB zu arbeiten, um den Unterdruck zu vermindern. Dies ist freilich nur bis zu einem gewissen Grade moglich, da die Ziindfahigkeit und Verbrennungs-geschwindigkeit der schwachen Gemenge schlieBlich zu gering wird. (Ge-mischte Quantitats- und Qualitatsregulierung.) Fig. 42 ist das Leerlauf-diagramm einer mit Quantitatsregulierung arbeitenden Gasmaschine. Die Unterdruckarbeit ist hier recht erheblich. Der groBte Unterdruck betragt 0,63 at.gleich werden, d. h. daB der Niederdruckzylinder die Halfte der gesamten Arbeit verrichtet. Es geniigt zum Zwecke vorlaufiger Ermittlung, wenn man die isothermischen Betriebsarbeitenuf den iunften Toil seinos Anfangs-wertes. (Vgl. die etwas verschiedenen Werto fiir FeucTgase, Abschn. 26, Beispiel 3.)hn. 45.)
